Za spokój duszy Ś. p. 


X. Szymona Skurzyńskiego 


Kapelana b. wojsk polskich w roku 1881 i 1848, 
zmarłego dnia 21 Września 1878 r., 


odprawi się 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele Katedralnym na Wawelu, we Wtorek dnia 23 Września b. r. o godzinie 10 rano, 
na które Rodzina zmarłego Rodaków zaprasza. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


